SIR GEORGE WILLIAMS UNIVERSITY 


1435 DRUMMOND ST., MONTREAL 25 
TELEPHONE 879-2867 


For release March 6, 1969 


APPOINTMENT AT S.G.W.U. 


Mr. Georges LeBlanc has been appointed to the position of 
Assistant Director of Planning (Physical Facilities) at 


Sir George Williams University. 


Mr. LeBlanc is a graduate of Ecole Polytechnique de Montréal 
and Royal Military College. He holds the degree of Bachelor 
of Applied Science in Civil Engineering. He has had several 
years of experience in the fields of structural design and 


architectural construction. 


He will report to Professor J.-P. Pétolas, Director of Planning 


(Physical Facilities). 


From the office of: Malcolm Stone 
Information Officer 
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NOMINATION A L'UNIVERSITE SIR GEORGE WILLIAMS 


Monsieur Georges LeBlanc a été nommé au poste de Directeur 


Adjoint des Projets 4 l'Université Sir George Williams. 


Monsieur LeBlanc est diplomé de 1'Ecole Polytechnique de Montréal 
et du Collége Militaire Royal. I1 détient son baccalauréat en 
sciences appliquées (génie civil) et compte plusieurs années 
d'expérience dans les domaines des projets de charpente et de la 


construction architecturale. 


Il assistera le professeur J.-P. Pétolas, Directeur des Projets. 


Du bureau de l'information: Yvette Biondi 


